i>3  5 /XS®] 


July  12,  2007 
Project  04516-2 


C 


SOMERVILLE  PUBLIC  LIBRARY 


3  1 


55  0 


639  6159 


Geotechnical 
Environmental  and 
Water  Resources 
Engineering 


Mr.  Peter  Mills 
Environmental  Coordinator 
93  Highland  Avenue 
Somerville,  MA  02145 

Dear  Mr.  Mills: 


Re:  Sampling  Results 

Michael  E.  Capuano  Early  Childhood  Center 
150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


On  behalf  of  the  UniFirst  Corporation,  GEI  Consultants,  Inc.  (GEI)  is  providing  a  comprehensive 
summary  of  the  results  of  air,  sub-slab  soil  vapor,  soil,  soil  gas,  and  groundwater  sampling  at  the 
Michael  E.  Capuano  Early  Childhood  Center  (Capuano  Center)  at  150  Glen  Street.  The  sampling  at 
the  Capuano  Center  was  conducted  as  part  of  our  investigation  related  to  the  site  at  50  Tufts  Street  in 
Somerville,  Massachusetts.  While  the  enclosed  sampling  results  were  provided  to  you  previously, 
we  wanted  to  provide  a  comprehensive  summary  for  your  files.  We  appreciate  your  past  and 
continued  cooperation  with  our  sampling  efforts. 

Enclosed  as  Attachment  A  is  a  “Notice  of  Environmental  Sampling  Form  (BWSC-123),”  as  required 
by  the  Massachusetts  Department  of  Environmental  Protection  (DEP).  Individuals  and  public 
officials  may  request  additional  public  involvement  activities  under  310  CMR  40.1403(9)  and 
40.1404. 

Enclosed  as  Attachment  B  are  Figures  1  through  12,  which  show  approximate  locations  of  samples 
collected  from  the  Capuano  Center.  Summary  tables  of  the  results  of  indoor  air,  sub-slab  soil  vapor, 
outdoor  air,  soil  vapor,  groundwater  sampling  conducted  at  the  Capuano  Center  and  ,  and  soil 
sampling  conducted  at  the  Community  Garden  near  Franklin  Street  are  presented  in  Tables  1,  2,  3,  4, 
5  and  6,  respectively,  which  can  be  found  in  Attachment  C.  Laboratory  data  sheets  are  in  Attachment 
D.  The  boring  log  and  well  construction  log  for  MW1 16  are  in  Attachment  E. 

If  you  have  any  questions  regarding  the  sampling  results  please  do  not  hesitate  to  contact  me  at  781- 
721-4012  or  igladstone@geiconsultants.com. 

Sincerely, 


Vice  President 
ISG/HAB:jah 

c:  Tony  Pierantozzi,  Superintendent 

Susan  Collins,  Principal 
Brian  Keegan,  UniFirst  Corporation 

Irene  Dale,  Massachusetts  Department  of  Environmental  Protection 
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GEI  Consultants,  Inc. 
400  Unicorn  Park  Drive,  Woburn,  MA  01801 
781.721.4000  fax:781-721.4073 
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ATTACHMENT  A 


DEP  Transmittal  Forms 


NOTICE  OF  ENVIRONMENTAL  SAMPLING 

As  required  by  310  CMR  40.1403(10)  of  the  Massachusetts  Contingency  Plan 

BWSC  123 


This  Notice  is  Related  to 
Release  Tracking  Number 


26114 


A.  The  address  of  the  disposal  site  related  to  this  Notice  and  Release  Tracking  Number  (provided  above): 

1 .  Street  Address:  50  Tufts  Street _ 

City/Town:  Somerville _  Zip  Code:  02145 _ 


B.  This  notice  is  being  provided  to  the  following  party: 

1.  Name:  Peter  Mills,  Environmental  Programs  Manager 

2.  Street  Address:  93  Highland  Avenue _ 

City/Town:  Somerville _  Zip  Code:  02143 _ 

C.  This  notice  is  being  given  to  inform  its  recipient  (the  party  listed  in  Section  B): 

[/1 1.  That  environmental  sampling  wWfe^/has  been  conducted  at  property  owned  by  the  recipient  of  this  notice. 

0  2.  Of  the  results  of  environmental  sampling  conducted  at  property  owned  by  the  recipient  of  this  notice. 

[/I  3.  Check  to  indicate  if  the  analytical  results  are  attached.  (If  item  2.  above  is  checked,  the  analytical  results  from 
_ the  environmental  sampling  must  be  attached  to  this  notice.) _ 

D.  Location  of  the  property  where  the  environmental  sampling  will  be/has  been  conducted: 

1 .  Street  Address:  50  Tufts  Street _ 

City/Town:  Somerville _  Zip  Code:  02145 _ 

2.  MCP  phase  of  work  during  which  the  sampling  will  be/has  been  conducted: 

0  Immediate  Response  Action  □  Phase  III  Feasibility  Evaluation 

D  Release  Abatement  Measure  □  Phase  IV  Remedy  Implementation  Plan 

I  I  Utility-related  Abatement  Measure  □  Phase  V/Remedy  Operation  Status 

I  I  Phase  I  Initial  Site  Investigation  □  Post-Class  C  Operation,  Maintenance  and  Monitoring 

3  Phase  II  Comprehensive  Site  Assessment  □  Other  _ 

(specify) 

3.  Description  of  property  where  sampling  will  be/has  been  conducted: 

□  residential  □  commerical  □industrial  □school/playground  □Other _ 

(specify) 

4.  Description  of  the  sampling  locations  and  types  (e.g.,  soil,  groundwater)  to  the  extent  known  at  the  time  of  this  notice. 

Indoor  air,  sub-slab  soil  vapor,  outdoor  air,  soil  vapor  and  groundwater  sampling  at  the  Michael  E. 
Capuano  Early  Childhood  Center  (May  2007). 


E.  Contact  information  related  to  the  party  providing  this  notice: 

Contact  Name:  lleen  Gladstone,  P.E.,  LSP _ 

Street  Address:  400  Unicorn  Park  Drive _ 

City/Town:  Woburn _  Zip  Code:  01801 _ 

Telephone:  (781)721-4012  Email:  igladstone@geiconsultants.com 


' 
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NOTICE  OF  ENVIRONMENTAL  SAMPLING 

As  required  by  310  CMR  40.1403(10)  of  the  Massachusetts  Contingency  Plan 

MASSACHUSETTS  REGULATIONS  THAT  REQUIRE  THIS  NOTICE 

This  notice  is  being  provided  pursuant  to  the  Massachusetts  Contingency  Plan  and  the  notification 
requirement  at  310  CMR  40.1403(10).  The  Massachusetts  Contingency  Plan  is  a  state  regulation 
that  specifies  requirements  for  parties  who  are  taking  actions  to  address  releases  of  chemicals  (oil  or 
hazardous  material)  to  the  environment. 

THE  PERSON(S)  PROVIDING  THIS  NOTICE 

This  notice  has  been  sent  to  you  by  the  party  who  is  addressing  a  release  of  oil  or  hazardous  material 
to  the  environment  at  the  location  listed  in  Section  A  on  the  reverse  side  of  this  form.  (The 
regulations  refer  to  the  area  where  the  oil  or  hazardous  material  is  present  as  the  “disposal  site”.) 

PURPOSE  OF  THIS  NOTICE 

When  environmental  samples  are  taken  as  part  of  an  investigation  under  the  Massachusetts 
Contingency  Plan  at  a  property  on  behalf  of  someone  other  than  the  owner  of  the  property,  the 
regulations  require  that  the  property  owner  (listed  in  Section  B  on  the  reverse  side  of  this  form)  be 
given  notice  of  the  environmental  sampling.  The  regulations  also  require  that  the  property  owner 
subsequently  receive  the  analytical  results  following  the  analysis  of  the  environmental  samples. 

Section  C  on  the  reverse  side  of  this  form  indicates  the  circumstance  under  which  you  are  receiving 
this  notice  at  this  time.  If  you  are  receiving  this  notice  to  inform  you  of  the  analytical  results  following 
the  analysis  of  the  environmental  samples,  you  should  also  have  received,  as  an  attachment,  a  copy 
of  analytical  results.  These  results  should  indicate  the  number  and  type(s)  of  samples  (e.g.,  soil, 
groundwater)  analyzed,  any  chemicals  identified,  and  the  measured  concentrations  of  those 
chemicals. 

Section  D  on  the  reverse  side  of  this  form  identifies  the  property  where  the  environmental  sampling 
will  be/has  been  conducted,  provides  a  description  of  the  sampling  locations  within  the  property,  and 
indicates  the  phase  of  work  under  the  Massachusetts  Contingency  Plan  regulatory  process  during 
which  the  samples  will  be/were  collected. 

FOR  MORE  INFORMATION 

Information  about  the  general  process  for  addressing  releases  of  oil  or  hazardous  material  under  the 
Massachusetts  Contingency  Plan  and  related  public  involvement  opportunities  may  be  found  at 
http://www.mass.gov/dep/cleanup/oview.htm.  For  more  information  regarding  this  notice,  you  may 
contact  the  party  listed  in  Section  E  on  the  reverse  side  of  this  form.  Information  about  the  disposal 
site  identified  in  Section  A  is  also  available  in  files  at  the  Massachusetts  Department  of  Environmental 
Protection.  See  http://mass.gov/dep/about/reqion/schedule.htm  if  you  would  like  to  make  an 
appointment  to  see  these  files.  Please  reference  the  Release  Tracking  Number  listed  in  the  upper 
right  hand  corner  on  the  reverse  side  of  this  form  when  making  file  review  appointments. 
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2.  CAPUANO  CENTER  BUILDING  IS  BASED  ON  DRAWING  A0.2  FROM  THE 
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DEVELOPMENT  CENTER"  BY  HMFH  ARCHITECTS,  INC.,  DATED 
AUGUST  10,  2001. 
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Table  1 

Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 

Cafetorium 

Room  101C 

Room  108 

Room  121 

Room  122 

Roor 

n  125 

Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By: 

150  Gl 
1/6/i 
G 

en-Caf 

>007 

El 

150  Glen  F 
12/27 

G 

oom  101 A 

/2006 

El 

150  Glen  F 
12/28 

G 

oom  101B 
/2006 

El 

150-Glen-F 

12/27 

G 

loom  108A 
/2006 

El 

150-Glen-F 

12/28 

G 

loom  108B 
/2006 

El 

150-Glen- 

1/6/2 

G 

Room  121 
>007 

El 

150-Glen- 

1/6/2 

G 

Room  122 

>007 

El 

150-Gler 

2/7/2 

G 

-Rm  122 

>007 

El 

150  Glen-F 
12/27 

G 

loom  125A 
/2006 

El 

150  Glen-F 
12/28 
G 

loom  125B 
/2006 

El 

Units: 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

Analyte 

Method 

0.49  JS 
<  0.81 

<0.79 

<  0.81 

<  0.79 
0.88  JS 

<  1.1 

<  1.1 

0.078  JS 
<  0.20 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 
0.13  JS 
<0.20 
<0.20 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<0.20 

<  0.20 

<  0.20 
<  0.20 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<  0.20 

<  0.20 
<0.20 

<0.20 

<  0.20 

<0.20 

<  0.20 
<0.20 

0.94  J 

<  0.81 

<  0.79 

<0.81 
.  <  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.15  J 
<0.20 
<  0.20 
<0.20 
<0.20 

<0.20 

<0.20 
<  0.20 

<  1.3 

<  0.81 

<79 

<0.81 

<0.79 

<1.4 

<  1.1 

<  1.1 

<0.20 

<0.20 
<  0.20 
<0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

0.52  JS 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.082  JS 
<  0.20 

<0.20 

<0.20 
<  0.20 

<  0.20 

<0.20 
<  0.20 

0.51  JS 
<  0.81 

<0.79 

<0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.081  JS 
<0.20 

<0.20 

<0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

0.69  J 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.11  J 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 
<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 
<  0.20 

1.0  J 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.16  J 
<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 
<  0.20 

<0.20 

<0.20 
<  0.20 

<1.3 

<  0.81 

<0.79 
<  0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Carbon  tetrachloride 

1 .1- Dichloroethane 

1 . 1  -Dichloroethylene 

1 .2- Dichloroethane 
cis,  1 ,2-Dichloroethene 

Tetrachloroethylene  (PCE) 

1 . 1 . 1  -Trichloroethane 

Trichloroethylene  (TCE) 

TO- 15 

General  Notes 

1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  "<"  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 
specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  "8" 

instead  of  the  correct  "B\  v 

Qualifying  Notes 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 
estimated. 

L  The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 
control  limits. 
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Table  1 

Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Carbon  tetrachloride 

1.1- Dichloroethane 

1 . 1  -Dichloroethylene 

1 .2- Dichloroethane 
cis,  1,2-Dichloroethene 
Tetrachloroethylene  (PCE) 

1 .1 . 1  -T  richloroethane 
Trichloroethylene  (TCE) 

General  Notes 


Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By: 
Units: 


150  Glen-Room  126 
1/13/2007 
GEI 


0.69  J 
<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 
0.88  J 

<  1.1 
<  1.1 


0.11  J 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
0.13  J 
<  0.20 
<  0.20 


150  Glen-Room  100 
(Field  Duplicate  of 
150  Glen-Room  126) 
1/13/2007 
GEI 


0.63  J 
<  0.81 

<  0.  79 

<  0.81 

<  0.79 
0.75  J 

<  1.1 
<  1.1 


0.10  J 
<0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
0.11  J 
<0.20 
<  0.20 


150  Glen-Rm  126 
2/7/2007 
npi 


0.94  J 
<  0.81 

<  0.  79 
<0.81 

<  0.79 

<  1.4 


0.15  J 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<0.20 


150  Glen-Rm  126 
3/8/2007 
GEI 


<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 


1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  "<"  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 
specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  "8" 
instead  of  the  correct  "B". 


Qualifying  Notes 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 
estimated. 

L  The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 
control  limits. 
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150  Glen-Rm  126 
4/20/2007 
GEI 


<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 
<0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 

<  1.1 


<0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 


150  Glen-Rm  126 
5/17/2007 
GEI 


<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<0.20 
<0.20 


150  Glen-Room  134 
1/13/2007 
GEI 


0.75  J 
<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 
3.2 

<  1.1 
0.54  J 


0.12  J 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
0.47 
<0.20 
0.10  J 


150  Glen-Rm  134 
2/7/2007 
GEI 


0.94  J 
<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


0.15  J 
<  0.20 
<0.20 
<0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 


150  Glen-Room  136 
1/13/2007 
GEI 


0.69  J 
<  0.81 
<0.79 
<  0.81 

<  0.79 
2.1 

<  1.1 
<  1.1 


0.11  J 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 
0.31 
<0.20 
<  0.20 


• 

Table  1 

Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 

Room  137 

Room  138 

150  Glen-Room  138 

- 

150  Glen-Rm  139 

150-Glen-Rm  139 

(Alpha  Dupliate  of  150 

(Field  Duplicate  of 

(Field  Duplicate  of 

Sample  Name: 

150  Glen-Room  137A 

150  Glen-Room  137B 

RM138 

150  Glen-Room  138 

150  Glen-Room  138 

Glen-Room  138) 

150  Glen-Rm  138 

150-Glen-Rm  138) 

150-Glen-Rm  138 

150-Glen-Rm  138) 

Sample  Date: 

1/6/2007 

1/6/2007 

1/2/2007 

1/6/2007 

1/13/2007 

1/13/2007 

2/7/2007 

2/7/2007 

3/8/2007 

3/8/2007 

Collected  By: 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

G 

El 

Units: 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

Analyte 

Method 

Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

TO- 15 

Carbon  tetrachloride 

0.52  JS 

0.082  JS 

<  1.3 

<  0.20 

<  1.3 

<  0.20 

0.49  JS 

0.078  JS 

0.82  J 

0.13  J 

<  0.126 

<  0.020 

0.75  J 

0.12  J 

0.52  J 

0.082  J 

<1.3 

<0.20 

<1 .3 

<0.20 

1 ,1-Dichloroethane 

<  0.81 

<  0.20 

<0.81 

<  0.20 

0.45  J 

0.11  J 

0.77  JS 

0.19  JS 

0.57  J 

0.14  J 

<  0.081 

<  0.020 

<0.81 

<  0.20 

<  0.81 

<0.20 

<0.81 

<0.20 

<0.81 

<0.20 

1 ,1-Dichloroethylene 

<0.79 

<0.20 

<  0.79 

<  0.20 

<  0.79 

<0.20 

2.1  S 

0.54  S 

<  0.79 

<0.20 

<  0.079 

<  0.020 

<  0.79 

<  0.20 

<  0.79 

<0.20 

<0.79 

<0.20 

<0.79 

<0.20 

1 ,2-Dichloroethane 

<0.81 

<  0.20 

<  0.81 

<  0.20 

<0.81 

<  0.20 

<  0.81 

<0.20 

<0.81 

<  0.20 

<0.0819 

<  0.020 

<0.81 

<0.20 

<  0.81 

<  0.20 

<0.81 

<0.20 

<0.81 

<0.20 

cis,  1,2-Dichloroethene 

<  0.79 

<0.20 

<  0.79 

<  0.20 

<  0.79 

<0.20 

0.83  S 

0.21  S 

<  0.79 

<  0.20 

<  0.079 

<  0.020 

<  0.79 

<  0.20 

<  0.79 

<  0.20 

<0.79 

<0.20 

<0.79 

<0.20 

Tetrachloroethylene  (PCE) 

<  1.4 

<  0.20 

<  1.4 

<  0.20 

14 

2 

60  S 

8.8  S 

20 

3 

32.6 

4.8 

<  1.4 

<0.20 

<  1.4 

<  0.20 

<  1.4 

<0.20 

<  1 .4 

<0.20 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

<  1.1 

<  0.20 

<  1.1 

<  0.20 

<  1.1 

<  0.20 

<  1.1 

<0.20 

<1.1 

<  0.20 

<0.109 

<  0.020 

<  1.1 

<  0.20 

<  1.1 

<  0.20 

<  1.1 

<0.20 

<1.1 

<0.20 

Trichloroethylene  (TCE) 

<  1.1 

<0.20 

<  1.1 

<0.20 

2.3 

0.42 

7  S 

1.3  S 

3.1 

0.57 

4.26 

0.794 

<  1.1 

<0.20 

<  1.1 

<0.20 

<  1.1 

<0.20 

<  1.1 

<0.20 

General  Notes 

1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  ■<■  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 
specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  "8" 
instead  of  the  correct  "B°. 

Qualifying  Notes 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 
estimated. 

L  The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 
control  limits. 
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Table  1 

Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,- 150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 

Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By: 

Room  138  (continued) 

Room  141 

150-Glen 

4/20/ 

G 

-Rm  138 
2007 

El 

150-Glen 
(Field  Du 
150-Glen 
4/20/ 

G 

-Rm  139 
plicate  of 
-Rm  138) 
2007 

El 

150-Glen-Rm  138 
5/17/2007 

GEI 

150-Gler 
(Field  Du 
150-Glen 
5/17/ 
G 

i-Rm  139 
plicate  of 
-Rm  138) 
2007 

El 

150  Glen-Room  141 
1/6/2007 

GEI 

150-Glen-Rm  141 
3/8/2007 

GEI 

150-Glen-Rm  141 

4/20/2007 

GEI 

150-Glen-Rm  141 
5/17/2007 

GEI 

Units: 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

PDbV 

ug/m3 

DDbV 

Analyte 

Method 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<  1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<  0.79 
<1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

2LLL 

0.45  JS 
<0.81 

<  0.79 

<0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.071  JS 

<0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 
<  0.20 

<  0.20 
<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 

<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<1.1 

rrw  f 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 

<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Carbon  tetrachloride 

1.1- Dichloroethane 

1 . 1  -Dichloroethylene 

1 .2- Dichloroethane 
cis,  1 ,2-Dichloroethene 

Tetrachloroethylene  (PCE) 

1 . 1 . 1  -T  richloroethane 

Trichloroethylene  (TCE) 

TO-15 

General  Notes 

1.  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  "<"  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 
specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  "8" 
instead  of  the  correct  "B". 

Qualifying  Notes 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 
estimated. 

L  The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 
control  limits. 
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Table  1 


Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 


Analyte 


Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Carbon  tetrachloride 

1.1- Dichloroethane 

1.1- Dichloroethylene 

1 .2- Dichloroethane 
cis,  1,2-Dichloroethene 
Tetrachloroethylene  (PCE) 

1 ,1 ,1-Trichloroethane 

T richloroethylene  (TCE) 


Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By 
_  Units 

Method 


TO-15 


RM142 

1/2/2007 

GEI 

150  Glen-Room  142 
1/6/2007 

GEI 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

<  1.3 

<0.20 

0.52  JS 

0.083  JS 

1.4 

0.35 

1.2  S 

0.29  S 

0.87 

0.22 

2.5  S 

0.63  S 

<0.81 

<0.20 

<  0.81 

<  0.20 

<  0.79 

<0.20 

<  0.79 

<  0.20 

28 

4.1 

45  S 

6.6  S 

<  1.1 

<  0.20 

0.33  JS 

0.061  JS 

3.7 

0.69 

5.4  S 

1  S 

150  Glen-Rm  142 
2/7/2007 


uq/m3 


0.82  J 
<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


ppbV 


0.13  J 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<  0.20 


150-Glen-Rm  142 
3/8/2007 


ppbV 


<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 


General  Notes 

1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4  "<"  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 

specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  ”8" 

instead  of  the  correct  “B". 


Qualifying  Notes 

The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 


estimated. 

The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 
The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 


control  limits. 
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150-Glen-Rm  142 
4/20/2007 


ppbV 


<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 
<1.1 

<  1.1 


<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 


150-Glen-Rm  142 
5/17/2007 


ppbV 


<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 


<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 


150  Glen-Room  144 

150  Glen-Room  144 

(Accutest  Duplicate) 

(Alpha  Duplicate) 

150  Glen-Room  145 

1/13/2007 

1/13/2007 

1/6/2007 

_ G 

El  _ 

_ G 

El _ 

_ G 

El _ 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

0.88  J 

0.14  J 

<  3.14 

<  0.50 

0.45  JS 

0.071  JS 

<0.81 

<0.20 

<  2.02 

<  0.50 

<  0.81 

<0.20 

<  0.79 

<  0.20 

<  1.98 

<  0.50 

<0.79 

<  0.20 

<0.81 

<0.20 

<2.02 

<  0.50 

<  0.81 

<0.20 

<0.79 

<0.20 

<  1.98 

<  0.50 

<  0.79 

<0.20 

4.1 

0.61 

4.36 

0.643 

<  1.4 

<  0.20 

<  1.1 

<0.20 

<  2.72 

<  0.50 

<  1.1 

<0.20 

1.3 

0.24 

<  2.68 

<  0.50 

<  1.1 

<0.20 

July  2007 


Table  1 

Summary  of  Testing  Results  -  Indoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  School,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 

Room  146 

Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By: 

150-Glen-R 

12/27 

G 

oom  146A 

/2006 

El 

150-Glen-R 

12/28 

G 

oom  146B 

/2006 

El 

150-Glen-R 
(Field  Du 
150-Glen-R 
12/28 

G 

oom  146C 
plicate  of 
oom  146B) 
/2006 

El 

RM146 

1/2/2007 

150-Glen- 

1/6/2 

G 

Room  146 

>007 

El 

150-Glen 

2/7/1 

G 

-Rm  146 

>007 

El 

150-Glen 

3/8/1 

G 

-Rm  146 

>007 

El 

150-Glen 

4/20/ 

G 

-Rm  146 

2007 

El 

150-Glen 

5/17/ 

G 

-Rm  146 
2007 

El 

Units: 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

Analyte 

Method 

1.1  J 

10 

7.9 

<  0.81 

3.3 

186 

2.1 

37 

0.18  J 

2.5 

2 

<0.20 

<  0.83 

27.5 

0.38 

6.8 

<  1.3 

3.6 

4 

<  0.81 

1.3 

83.4 

0.82  J 

10 

<  0.20 

0.88 

1 

<0.20 

0.33 

12.3 
0.15  J 

1.9 

0.49  J 

3.3 

3.9 

<  0.81 

1.2 

85.4 

0.71  J 

11 

0.078  J 

0.82 

0.99 

<  0.20 

0.31 

12.6 
0.13  J 

2.1 

0.63  J 
0.53  J 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

11 

<  1.1 

1.7 

0.10  J 
0.13  J 
<  0.20 
<0.20 
<  0.20 

1.6 

<0.20 

0.32 

<  1.3 

0.57  JS 

<  0.79 

<0.81 

<0.79 

26  S 

<  1.1 

3  S 

<0.20 
0.14  JS 
<  0.20 

<0.20 

<0.20 
3.8  S 
<0.20 
0.56  S 

0.75  J 
<  0.81 

<0.79 

<  0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

0.12  J 
<  0.20 
<0.20 

<0.20 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 

<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<  1.1 
<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<1.3 

<0.81 

<0.79 

<0.81 

<0.79 

<  1.4 

<1.1 

<  1.1 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Carbon  tetrachloride 

1.1- Dichloroethane 

1.1- Dichloroethylene 

1.2- Dichloroethane 
cis,  1 ,2-Dichloroethene 

Tetrachloroethylene  (PCE) 

1 ,1 ,1-T  richloroethane 

Trichloroethylene  (TCE) 

TO-15 

General  Notes 

1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a 
complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  "<"  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the 
specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  "*■  =  Accutest  mistakenly  referred  to  the  sample  name  with  an  "8" 
instead  of  the  correct  "B". 

Qualifying  Notes 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is 
estimated. 

L  The  reported  result  is  estimated  because  the  calculated  relative  percent 
difference  (RPD)  between  a  sample  and  the  matrix  duplicate  was  above 
the  quality  control  limit  specified  in  the  Quality  Assurance  Project  Plan 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the 
control  limits. 
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Table  2 

Summary  of  Testing  Results  -  Sub-Slab  Samples 
Michael  E.  Capuano  Early  Childhood  Center,  150  Glen  Street 
Somerville,  MA 
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Table  3 

Summary  of  Testing  Results  -  Outdoor  Air  Samples 
Michael  E.  Capuano  Center,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 


Sample  Location: 

Sample  Name: 
Sample  Date: 
Collected  By: 
Units: 

Outside  of  School  by  Room  126  Window 

Outside  of  School  by  Dav  Care  Window 

Blower  Effluent 

Downwind  on  Roof 

150  Gle 
12/27 

G 

>n-0-1  A 
/2006 

El 

150  Gle 
12/28 

G 

n-O-IB 

/2006 

El 

150  Gle 
1//6 
G 

>n-0-1  A 

/07 

El 

150  Gle 
12/27 

G 

;n-0-2A 

/2006 

El 

150  Gle 
12/28 

G 

n-0-2B 

/2006 

El 

150  Gle 
1//6 
G 

;n-0-2A 

/07 

El 

150Glen 

2/8 

G 

-Effluent 

/07 

El 

150Gle 

2/8 

G 

n-Roof 

/07  ' 

El 

150Glen 

2/8 

G 

-Roof  B 

/07 

El 

150Gle 

3/8 

G 

n-Roof 

/07 

El 

150Gle 

4/2C 

G 

n-Roof 

1/07 

El 

150Gle 

5/11 

G 

n-Roof 

707 

El 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

ug/m3 

ppbV 

Analyte 

Method 

Volatile  Organic  Compounds  (VOCs) 

Acetone 

Carbon  tetrachloride 

1 .1- Dichloroethane 

1.1- Dichloroethylene 

1 .2- Dichloroethane 
cis,  1 ,2-Dichloroethene 

Methyl  ethyl  ketone 

Tetrachloroethylene  (PCE) 

Tetrahydrofuran 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

Trichloroethylene  (TCE) 

TO-15 

NT 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<0.81 

<  0.79 
NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 
<  1.1 

NT 

<0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 
NT 

<  0.20 
NT 

<  0.20 
<  0.20 

NT 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 
NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 
<  1.1 

NT 

<0.20 

<0.20 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

NT 

<0.20 

NT 

<0.20 

<0.20 

NT 

0.52  JS 

<  0.81 

<  0.79 
<0.81 

<  0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

0.083  JS 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 
NT 

<  0.20 
NT 

<  0.20 
<0.20 

NT 

1.1  J 

<  0.81 

<0.79 

<  0.81 

<  0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 
<  1.1 

NT 

0.17  J 

<  0.20 

<0.20 

<0.20 

<  0.20 

NT 

<  0.20 
NT 

<0.20 
<  0.20 

NT 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 
<  1.1 

NT 

<0.20 
<  0.20 
<  0.20 
<0.20 
<0.20 
NT 

<0.20 

NT 

<  0.20 
<  0.20 

NT 

0.52  JS 
<  0.81 

<0.79 

<  0.81 

<  0.79 
NT 

<1.4 

NT 

<  1.1 
<  1.1 

NT 

0.082  JS 
<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 

NT 

<  0.20 
NT 

<  0.20 
<  0.20 

45.4 

<  1.3 

24 

10 

<0.81 

15 

380  S 
577  S 

571  S 

3.9 

98.3 

19.1  B 
<0.20 

6 

2.6 

<  0.20 

3.8 

129  S 

85.1  S 
194  S 
0.72 

18.3 

NT 

<  1.3 

<  0.81 

<  0.79 

<0.81 

<  0.79 
NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

<  0.20 
<0.20 

<  0.20 
<  0.20 

<  0.20 
NT 

<  0.20 

NT 

<  0.20 

<  0.20 

NT 

<  1.3 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

NT 

<0.20 

NT 

<0.20 

<0.20 

NT 

<  1.3 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 
NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

NT 

<  0.20 
NT 

<0.20 

<0.20 

NT 

<  1.3 

<0.81 

<0.79 

<  0.81 

<0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

<  0.20 

<  0.20 
<  0.20 

<  0.20 

<  0.20 

NT 

<  0.20 
NT 

<  0.20 

<  0.20 

NT 

<  1.3 

<0.81 

<  0.79 

<  0.81 

<  0.79 

NT 

<  1.4 

NT 

<  1.1 

<  1.1 

NT 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

NT 

<0.20 

NT 

<0.20 

<  0.20  ' 

General  Notes 

1 .  Analytes  detected  in  at  least  one  sample  are  reported  here.  For  a  complete  list  of  analytes  see  the  laboratory  data  sheets. 

2.  ug/m3  =  micrograms  per  cubic  meter. 

3.  ppbV  =  parts  per  billion  by  volume. 

4.  "<“  =  The  analyte  was  not  detected  at  a  concentration  above  the  specified  laboratory  reporting  limit. 

5.  NT=  The  sample  was  not  tested  for  this  analyte. 

Qualifying  Notes 

S  The  result  is  estimated  due  to  Internal  Standard  recovery  outside  of  the  control  limits. 

J  The  reported  result  is  below  the  laboratory  reporting  limit  and  is  estimated. 

B  Compound  present  in  the  associated  method  blank.  v 
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Table  4 

Summary  of  Soil  Vapor  Testing  Results 
Capuano  Early  Childhood  Center,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 
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Table  5 

Summary  of  Testing  Results  -  Groundwater  Samples 
Capuano  Early  Childhood  Center,  150  Glen  Street 
Somerville,  MA 
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Table  6 

Summary  of  Testing  Results  -  Soil  Samples 
Capuano  Early  Childhood  Center,  150  Glen  Street 
Somerville,  Massachusetts 
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Laboratory  Data  Sheets 
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Report  of  Analysis  Page  1  of  1 

Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-CAF 

Lab  Sample  ID:  M62003-12  Date  Sampled:  01/06/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M141  Date  Received:  01/06/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9030.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

01/10/07  PB  n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2 ,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -  Bromofluorobenzene 

98% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.078 

0.20 

ppbv 

J 

0.49 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.88 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  101A 

M6 1823-6  Date  Sampled:  12/27/06 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M143  Date  Received:  12/27/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8911.D  1 

Analyzed 

12/28/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ460 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  89% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  101B 

M6 1849-7  Date  Sampled:  12/28/06 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M063  Date  Received:  12/28/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8934.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1, 1,1-T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Brom  ofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  108A 

M6 1823-5  Date  Sampled:  12/27/06 

AIR  -  Air  SummalD:  M085  Date  Received:  12/27/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8912.D  1 

Analyzed 

12/28/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ460 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 ,  2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 ,  2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Bromofluorobenzene 

90% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.15 

0.20 

ppbv 

J 

0.94 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  108B 

Lab  Sample  ID:  M6 1849-6  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M008  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8936.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

12/28/06 

12/28/06 

n/a 


w 

'at 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  91% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 

Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  121 

Lab  Sample  ID:  M62003-4  Date  Sampled:  01/06/07 

Matrix:  AIR  -  Air  SummalD:  M157  Date  Received:  01/06/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9022.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

01/09/07  PB  n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.082 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

101% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  122 

Lab  Sample  ID:  M62003-9  Date  Sampled:  01/06/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M136  Date  Received:  01/06/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9027.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

01/09/07  PB  n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.081 

0.20 

ppbv 

J 

0.51 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  100% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  122 

Lab  Sample  ID:  M62732-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M134  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2724.D  1 

Analyzed 

02/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

02/07/07 

02/08/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.11 

0.20 

ppbv 

J 

0.69 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

72% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  125A 

M61823-4  Date  Sampled:  12/27/06 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M002  Date  Received:  12/27/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8914.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ460 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.16 

0.20 

ppbv 

J 

1.0 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1 1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  87%  57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  125B 

Lab  Sample  ID:  M61849-5  Date  Sampled:  12/28/06 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M034  Date  Received:  12/28/06 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8937.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

CAS  No. 

460-00-4 

62.5  Vinyl  chloride 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

4-Bromofluorobenzene  88% 

ND 

Run#  2 

0.20  ppbv 

Limits 

57-139% 

ND 

0.51 

ug/m3 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  126 

Lab  Sample  ID:  M62146-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M086  Date  Received: 

Method:  TO-15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2465.D  1 

Analyzed 

01/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ128 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

01/13/07 

01/15/07 

n/a 


co 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.11 

0.20 

ppbv 

J 

0.69 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 , 2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1, 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.88 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  85% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  100 

Lab  Sample  ID:  M62146-2  Date  Sampled:  01/13/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M115  Date  Received:  01/15/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2467.D  1 

Analyzed 

01/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSQ128 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.10 

0.20 

ppbv 

J 

0.63 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

0.11 

ppbv 

J 

0.75 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

88% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  126 

Lab  Sample  ID:  M62732-2  Date  Sampled:  02/07/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M141  Date  Received:  02/08/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2723.D  1 

Analyzed 

02/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1,1. 2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460  00-4 

4-Bromofluorobenzene 

72% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.15 

0.20 

ppbv 

J 

0.94 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150GLEN-ROOM  126 

Lab  Sample  ID:  M63285-2 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M003 

Method:  TO-15 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9692.D  1 

Analyzed 

03/15/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

Date  Sampled:  03/08/07 
Date  Received:  03/09/07 
Percent  Solids:  n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1.1  -Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  96% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


HO  7  of  1 3 

Q  ACCUTEST 


M63285  L*borjtor;«i 


Accutest  LabLink@73727  15:59  24-May-2007 


Report  of  Analysis  Page  1  of  1 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  126 
Lab  Sample  ID:  M64244-1 

Date  Sampled:  04/20/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M007 

Date  Received:  04/20/07 

Method: 

TO- 15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J10153.D  1  04/27/07 

DFT  n/a  n/a 

MSJ525 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


w 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 ,  2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethy  lene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5- 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

91% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-RM  126 

M64940-2  Date  Sampled:  05/17/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M114  Date  Received:  05/18/07 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q3466.D  1 

Analyzed 

05/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ188 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2-T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  80%  57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  134 
Lab  Sample  ID:  M62 146-3 

Date  Sampled:  01/13/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M058 

Date  Received:  01/15/07 

Method: 

TO-15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q2468.D  1  01/16/07 

PB  n/a  n/a 

MSQ128 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Bromofluorobenzene 

94% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.12 

0.20 

ppbv 

J 

0.75 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

0.47 

0.20 

ppbv 

3.2 

1.4 

ug/m3 

0.10 

0.20 

ppbv 

J 

0.54 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  1 34 

Lab  Sample  ID:  M62732-3  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M038  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q2722.D 

1 

02/09/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ141 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


02/07/07 

02/08/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.15 

0.20 

ppbv 

J 

0.94 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

74% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


CUent  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  136 

Lab  Sample  ID:  M62146-5  Date  Sampled:  01/13/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M162  Date  Received:  01/15/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2470.D  1 

Analyzed 

01/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ128 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

89% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.11 

0.20 

ppbv 

J 

0.69 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

0.31 

0.20 

ppbv 

2.1 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  137A 

M62003-5  Date  Sampled:  01/06/07 

AIR  -  Air  SummalD:  M015  Date  Received:  01/06/07 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9023.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

99% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.082 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

;  0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  137B 

Lab  Sample  ID:  M62003-6  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M155  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J9024.D 

1 

01/09/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ466 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


01/06/07 

01/06/07 

n/a 


w 

cn 


CO 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  99% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-RM138 

Lab  Sample  ID:  M6 1920-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M104  Date  Received: 

Method:  TO-15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2367.D  1 

Analyzed 

01/04/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSQ121 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

01/02/07 

01/03/07 

n/a 


w 

a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.11 

ND 

0.20 

ppbv 

J 

0.45 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1-Dichloroethylene 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 ,  2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

2.0 

0.20 

ppbv 

14 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

0.42 

0.20 

ppbv 

2.3 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  95% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  138 

Lab  Sample  ID:  M62003-10  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M001  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9028.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

01/06/07 

01/06/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.078 

0.20 

ppbv 

J 

0.49 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.19 

0.20 

ppbv 

J 

0.77 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

0.54 

0.20 

ppbv 

2.1 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

0.21 

0.20 

ppbv 

0.83 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

8.8 

0.20 

ppbv 

60 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

1.3 

0.20 

ppbv 

7.0 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  101% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  138 
Lab  Sample  ID:  M62 146-4 

Date  Sampled:  01/13/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  Ml 51 

Date  Received:  01/15/07 

Method: 

TO-15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q2469.D  1  01/16/07 

PB  n/a  n/a 

MSQ128 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2 -Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

91% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.82 

1.3 

ug/m3 

0.14 

0.20 

ppbv 

J 

0.57 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

3.0 

0.20 

ppbv 

20 

1.4 

ug/m3 

0.57 

0.20 

ppbv 

3.1 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Rim#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Project  Name: 

TUFTS  STREET 

Lab  Number: 

L0700660 

Project  Number: 

04516-2 

Report  Date: 

02/02/07 

SAMPLE  RESULTS 

Lab  ID: 

Client  ID: 

Sample  Location: 
Matrix: 

Anaytical  Method: 
Analytical  Date: 
Analyst: 

L0700660-02 

0451 62-1 50GLEN-ROOM  138 

SOMERVILLE,  MA 

Air 

48.TO-15-SIM 

01/16/07  18:39 

PS 

Date  Collected: 

Date  Received: 

Field  Prep: 

01/13/07  12:47 

01/16/07 

Not  Specified 

PPbV  ug/m3  Dilution 

Parameter  Results  RDL  Results  RDL  Qualifier  Factor 


Volatile  Organic  Compounds  in  Air  by  SIM 

• 't  ' 

'  X  -  ,  3  -  ‘ 

>'  \  .  r  .■  '  )  .  , 

1,1,1  -T  richloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.109 

1 

1 ,1,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.137 

1 

1 ,1,2-Trichloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.109 

1 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.081 

1 

1 ,1-Dichloroethene 

ND 

0.020 

ND 

0.079 

1 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.081 

1 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.020 

ND 

0.126 

1 

Chloroethane 

ND 

0.020 

ND 

0.053 

1 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

0.020 

ND 

0.079 

1 

Tetrachloroethene 

4.80 

0.020 

32.6 

0.136 

1 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

0.020 

ND 

0.079 

1 

Trichloroethene 

0.794 

0.020 

4.26 

0.107 

1 

Vinyl  chloride 

ND 

0.020 

ND 

0.051 

1 

Y\ 

Alpha 
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Report  of  Analysis 

Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  138 

Lab  Sample  ID:  M62732-4  Date  Sampled:  02/07/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M015  Date  Received:  02/08/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2721.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

02/09/07  PB  n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

72% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.12 

0.20 

ppbv 

J 

0.75 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-RM  139 

M62732-5  Date  Sampled:  02/07/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M095  Date  Received:  02/08/07 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2720.D  1 

Analyzed 

02/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.082 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  72%  57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150GLEN-ROOM  138 

Lab  Sample  ID:  M63285-3  Date  Sampled:  03/08/07 

Matrix:  AIR  -  Air  SummalD:  M031  Date  Received:  03/09/07 

Method:  TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9693.D  1 

Analyzed 

03/15/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

co 


CO 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

T  richloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -  Bromofluorobenzene 

98% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150GLEN-ROOM  139 
M63285-7 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M122 
TO- 15 

Tufts  Street  Somerville  MA 


Date  Sampled:  03/08/07 
Date  Received:  03/09/07 
Percent  Solids:  n/a 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9697.D  1 

Analyzed 

03/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

98% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  138 
Lab  Sample  ID:  M64244-2 

Date  Sampled:  04/20/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M130 

Date  Received:  04/20/07 

Method: 

TO- 15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J10154.D  1  04/27/07 

DFT  n/a  n/a 

MSJ525 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylei 

ne 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  139 
Lab  Sample  ID:  M64244-3 

Date  Sampled:  04/20/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M095 

Date  Received:  04/20/07 

Method: 

TO- 15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J10155.D  1  04/27/07 

DFT  n/a  n/a 

MSJ525 

Run  #1 
Run  #2 


Initial  Volume 
400  ml 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethy  lene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  90% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  1 38 

Lab  Sample  ID:  M64940-3  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  SummalD:  M098  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q3467.D  1 

Analyzed 

05/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ188 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

r 

05/17/07 

05/18/07 

n/a 


w 


W 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q  Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1, 2 ,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  78% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-RM  139 

M64940-4  Date  Sampled:  05/17/07 

AIR  -  Air  SummalD:  M026  Date  Received:  05/18/07 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q3468.D  1 

Analyzed 

05/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ188 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

78% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  141 
M62003-7 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M036 
TO-15 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St. 


Date  Sampled:  01/06/07 
Date  Received:  01/06/07 
Percent  Solids:  n/a 
Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9025.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.071 

0.20 

ppbv 

J 

0.45 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

|  0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run# 

2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  100% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 

RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


HO 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150GLEN-ROOM  141 
M63285-6 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M099 
TO- 15 

Tufts  Street  Somerville  MA 


Date  Sampled:  03/08/07 
Date  Received:  03/09/07 
Percent  Solids:  n/a 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9696.D  1 

Analyzed 

03/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 , 2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

101% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  141 

M64244-4  Date  Sampled:  04/20/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M058  Date  Received:  04/20/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J10156.D  1 

Analyzed 

04/27/07 

By 

DFT 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 

MSJ525 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  90%  57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  1 4 1 

Lab  Sample  ID:  M64940-5  Date  Sampled:  05/17/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M125  Date  Received:  05/18/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q3469.D  1 

Analyzed 

05/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ188 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-l,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

83% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-RM142 

M61920-2  Date  Sampled:  01/02/07 

AIR  -  Air  SummalD:  M031  Date  Received:  01/03/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2368.D  1 

Analyzed 

01/04/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ121 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.35 

0.20 

ppbv 

1.4 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

0.22 

0.20 

ppbv 

0.87 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

4.1 

0.20 

ppbv 

28 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

0.69 

0.20 

ppbv 

3.7 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  94% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  142 
M62003-3 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M007 
TO-15 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St. 


Date  Sampled:  01/06/07 
Date  Received:  01/06/07 
Percent  Solids:  n/a 
Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9021.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.083 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.29 

0.20 

ppbv 

1.2 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

0.63 

0.20 

ppbv 

2.5 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-l,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

0.061 

0.20 

ppbv 

J 

0.33 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2 -Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

6.6 

0.20 

ppbv 

45 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

1.0 

0.20 

ppbv 

5.4 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  100% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-RM  142 

M62732-6  Date  Sampled:  02/07/07 

AIR  -  Air  SummalD:  M074  Date  Received:  02/08/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2718.D  1 

Analyzed 

02/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.82 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Rim#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Broniofluorobenzene  70% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150GLEN-ROOM  142 

Lab  Sample  ID:  M63285-4 

Date  Sampled:  03/08/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M075 

Date  Received:  03/09/07 

Method: 

TO-15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Tufts  Street  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed  By 

Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J9694.D  1  03/15/07  PB 

n/a  n/a 

MSJ501 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q  Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  94%  57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  142 

M64244-5  Date  Sampled: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M053  Date  Received: 

TO- 15  Percent  Solids: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


04/20/07 

04/20/07 

n/a 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J10157.D 

1 

04/27/07 

DFT 

n/a 

n/a 

MSJ525 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-DichloroethyIene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Rim#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


HQ  10  of  37 

Q  ACCUTEST 


M 64244  ittot ,\o 


<  e  > 


, 

Accutest  LabLink@74842  16:55  10-Jul-2007 


Page  1  of  1 


w 

CD 


Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  142 

Lab  Sample  ID:  M64940-6  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M142  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q3470.D 

1 

05/19/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ188 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


05/17/07 

05/18/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

i  1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

80% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  144 
Lab  Sample  ID:  M62146-6 

Date  Sampled:  01/13/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M042 

Date  Received:  01/15/07 

Method: 

TO- 15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q2471.D  1  01/16/07 

PB  n/a  n/a 

MSQ128 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.14 

0.20 

ppbv 

J 

0.88 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

I  0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

f§  0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethy  lene 

0.61 

0.20 

ppbv 

4.1 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

0.24 

0.20 

ppbv 

1.3 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4  -  Bromofluorobenzene 

96% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Project  Name: 

TUFTS  STREET 

Lab  Number: 

L0700660 

Project  Number: 

04516-2 

Report  Date: 

02/02/07 

SAMPLE  RESULTS 

Lab  ID: 

Client  ID: 

Sample  Location: 

Matrix: 

Anaytical  Method: 
Analytical  Date: 
Analyst: 

L0700660-01 

0451 62-1 50GLEN-ROOM  144 

SOMERVILLE,  MA 

Air 

48.TO-15 

01/15/07  17:39 

HM 

Date  Collected: 

Date  Received: 
Field  Prep: 

01/13/07  09:18 

01/13/07 

Not  Specified 

PPbV  ug'm3  Dilution 

Parameter  Results  RDL  Results  RDL  Qualifier  Factor 


Volatile  Organic  Compounds  in  Air 

•  "V  '  S'-' 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.500 

ND 

2.72 

i 

1 ,1,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.500 

ND 

3.43 

i 

1 , 1 ,2-T  richloroethane 

ND 

0.500 

ND 

2.72 

i 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.500 

ND 

2.02 

i 

1,1-Dichloroethene 

ND 

0.500 

ND 

1.98 

i 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.500 

ND 

2.02 

i 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.500 

ND 

3.14 

i 

Chloroethane 

ND 

0.500 

ND 

1.32 

i 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

0.500 

ND 

1.98 

i 

Tetrachloroethene 

0.643 

0.500 

4.36 

3.39 

i 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

0.500 

ND 

1.98 

i 

Trichloroethene 

ND 

0.500 

ND 

2.68 

i 

Vinyl  chloride 

ND 

0.500 

ND 

1.28 

i 

Alpha 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  145 

Lab  Sample  ID:  M62003-8  Date  Sampled:  01/06/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M014  Date  Received:  01/06/07 

Method:  TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9026.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

98% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.071 

0.20 

ppbv 

J 

0.45 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  146A 

M61823-3  Date  Sampled:  12/27/06 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M037  Date  Received:  12/27/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

J8915.D 

1 

12/29/06 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ460 

Run  #2 

J8923.D 

5 

12/29/06 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ460 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.18 

0.20 

ppbv 

J 

1.1 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

2.5 

0.20 

ppbv 

10 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

2.0 

0.20 

ppbv 

7.9 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

0.83 

0.20 

ppbv 

3.3 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

0.38 

0.20 

ppbv 

2.1 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

27.5  a 

1.0 

ppbv 

186  a 

6.8 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

T  richloroethylene 

6.8 

0.20 

ppbv 

37 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2  Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  90% 

89% 

57-139% 

(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


B 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOM  146B 

M61849-3  Date  Sampled:  12/28/06 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M107  Date  Received:  12/28/06 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8939.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.88 

0.20 

ppbv 

3.6 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

1.0 

0.20 

ppbv 

4.0 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

0.33 

0.20 

ppbv 

1.3 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -T  richloroethane 

0.15 

0.20 

ppbv 

J 

0.82 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

12.3 

0.20 

ppbv 

83.4 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

1.9 

0.20 

ppbv 

10 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  93% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  146C 

Lab  Sample  ID:  M61849-4  Date  Sampled:  12/28/06 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M152  Date  Received:  12/28/06 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8938.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

.  .  ;  . , ;y  •  -  .  ••  • 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.078 

0.20 

ppbv 

J 

0.49 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.82 

0.20 

ppbv 

3.3 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

0.99 

0.20 

ppbv 

3.9 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 , 2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

0.31 

0.20 

ppbv 

1.2 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.71 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

12.6 

0.20 

ppbv 

85.4 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

2.1 

0.20 

ppbv 

11 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

89% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-RM146 

M61920-3  Date  Sampled:  01/02/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M127  Date  Received:  01/03/07 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2369.D  1 

Analyzed 

01/04/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ121 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.10 

0.20 

ppbv 

J 

0.63 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.13 

0.20 

ppbv 

J 

0.53 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

1.6 

0.20 

ppbv 

11 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

0.32 

0.20 

ppbv 

1.7 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  93% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


8  of  12 

TEST 


M61920 


Laboratory* 


Accutest  LabLink@74842  16:27  10-Jul-2007 


Report  of  Analysis  Page  1  of  1 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  146 

Lab  Sample  ID:  M62003-11  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M096  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J9029.D 

1 

01/10/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ466 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


01/06/07 

01/06/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.14 

0.20 

ppbv 

J 

0.57 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

3.8 

0.20 

ppbv 

26 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

0.56 

0.20 

ppbv 

3.0 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

95% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-RM  146 

M62732-7  Date  Sampled:  02/07/07 

AIR  -  Air  SummalD:  M155  Date  Received:  02/08/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q2717.D  1 

Analyzed 

02/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSQ141 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Broniofluorobenzene 

74% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.12 

0.20 

ppbv 

J 

0.75 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150GLEN-ROOM  146 

Lab  Sample  ID:  M63285-5  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  SummalD:  M121  Date  Received: 

Method:  TO-15  Percent  Solids: 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9701.D  1 

Analyzed 

03/16/07 

By 

PB 

Prep  Date 

n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

03/08/07 

03/09/07 

n/a 


m 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2 -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

99% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.50 

ppbv 

ND 

2.0 

ug/m3 

ND 

0.50 

ppbv 

ND 

2.0 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  146 
Lab  Sample  ID:  M64244-6 

Date  Sampled:  04/20/07 

Matrix: 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M136 

Date  Received:  04/20/07 

Method: 

TO- 15 

Percent  Solids:  n/a 

Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

File  ID  DF  Analyzed 

By  Prep  Date  Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

J10151.D  1  04/27/07 

DFT  n/a  n/a 

MSJ525 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-l,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-RM  146 

Lab  Sample  ID:  M64940-7  Date  Sampled:  05/17/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M149  Date  Received:  05/18/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

Q3499.D  1 

Analyzed 

05/23/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSQ190 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1, 1 ,2,2  -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1,1, 2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -  Bromofluorobenzene 

89% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Linnit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-0-1A 

M6 1823-1  Date  Sampled:  12/27/06 

AIR  -  Air  SummalD:  M088  Date  Received:  12/27/06 

TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8917.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ460 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1,1, 2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

T  richloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

89% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-0-18 

Lab  Sample  ID:  M61849-2  Date  Sampled:  12/28/06 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M122  Date  Received:  12/28/06 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8940.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

12/29/06  PB  n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CO 

k> 


CO 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

T  richloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

90% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Rim#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-0-1A 

M62003-1  Date  Sampled:  01/06/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M159  Date  Received:  01/06/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9018.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2  Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 ,  2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1,1, 2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Bromofluorobenzene 

103% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.083 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

■ 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-0-2A 

Lab  Sample  ID:  M61823-2  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M102  Date  Received: 

Method:  TO-15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8916.D  1 

Analyzed 

12/29/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ460 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

12/27/06 

12/27/06 

n/a 


w 

fO 


Cs> 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.17 

0.20 

ppbv 

J 

1.1 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1,1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run# 

1  Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  88% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-0-28 

Lab  Sample  ID:  M61849-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M018  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J8941.D  1 

Analyzed 

12/30/06 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ461 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

12/28/06 

12/28/06 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  89% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-0-2  A 

Lab  Sample  ID:  M62003-2  Date  Sampled:  01/06/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M017  Date  Received:  01/06/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9020.D  1 

Analyzed 

01/09/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ466 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

0.082 

0.20 

ppbv 

J 

0.52 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-EFFLUENT 

Lab  Sample  ID:  M62755-4  Date  Sampled:  02/08/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M058  Date  Received:  02/09/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

J9438.D 

1 

02/19/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ487 

Run  #2 

J9439.D 

10 

02/19/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ487 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q  Result 

RL 

Units 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

19.1 

0.50 

ppbv 

45.4 

1.2 

ug/m3 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

6.0 

0.20 

ppbv 

24 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

2.6 

0.20 

ppbv 

10 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

3.8 

0.20 

ppbv 

15 

0.79 

ug/m3 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

129  a 

5.0 

ppbv 

380  a 

15 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

0.72 

0.20 

ppbv 

3.9 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

85.1  a 

2.0 

ppbv 

577  a 

14 

ug/m3 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

194  a 

5.0 

ppbv 

571  a 

15 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

18.3 

0.20 

ppbv 

98.3 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries 


Run#  1  Run#  2  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene 


104%  87%  57-139% 


(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOF 

Lab  Sample  ID:  M62755-5  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M142  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9437.D  1 

Analyzed 

02/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ487 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

02/08/07 

02/09/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4  -Brom  ofluorobenzene 

64% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOF  B 

M62755-6  Date  Sampled:  02/08/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M019  Date  Received:  02/09/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9436.D  1 

Analyzed 

02/19/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 

n/a 

Analytical  Batch 
MSJ487 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  64% 

57-139% 

ND  =  Not  detected 
RL  =  Reporting  Limit 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range 


J  =  Indicates  an  estimated  value 
B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 
N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


m 
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Client  Sample  ID:  045162-150GLEN-ROOF 

Lab  Sample  ID:  M63285-1 

Matrix:  AIR  -  Air 

Method:  TO- 15 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9691.D  1 

Analyzed 

03/15/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ501 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

Date  Sampled:  03/08/07 
Date  Received:  03/09/07 
Percent  Solids:  n/a 


w 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

102% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Rim#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-150  GLEN-ROOF 

M64244-7  Date  Sampled:  04/20/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  M019  Date  Received:  04/20/07 

TO-15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J10150.D  1 

Analyzed 

04/27/07 

By 

DFT 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 

MSJ525 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-l,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethy  lene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  91% 

57-139% 

/ 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOF 

Lab  Sample  ID:  M64940-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M108  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

Q3465.D 

1 

05/19/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ188 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 , 2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2,2-T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1,1 ,2-T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

77% 

57-139% 

05/17/07 

05/18/07 

n/a 


to 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Lim.it  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  137 A 

Lab  Sample  ID:  M62580-1  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M081  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

Q2661.D 

1 

02/05/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Run  #2 

Q2662.D 

20 

02/05/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


01/31/07 

02/01/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

3.8 

0.50 

ppbv 

9.0 

1.2 

ug/m3 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.12 

0.20 

ppbv 

J 

0.75 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

32.6 

0.50 

ppbv 

96.1 

1.5 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

0.17 

0.20 

ppbv 

J 

0.93 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

402  a 

10 

ppbv 

1180  a 

29 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  76% 

76% 

57-139% 

(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Accutest  LabLink@74842  16:23  10-Jul-2007 


Report  of  Analysis  Page  1  of  1 

Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN- 137 A 

Lab  Sample  ID:  M62755-1  Date  Sampled:  02/08/07 

Matrix:  AIR  -  Air  SummalD:  M061  Date  Received:  02/09/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 


Project: 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 

Run  #1 
Run  #2 

File  ID  DF 

J9444.D  1 

Analyzed  By  Prep  Date 

02/20/07  PB  n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ487 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 ,  2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2 -Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

93% 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

3.5 

0.50 

ppbv 

B 

8.3 

1.2 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

24.9 

0.50 

ppbv 

73.4 

1.5 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

0.85 

0.20 

ppbv 

5.8 

1.4 

ug/m3 

9.6 

0.50 

ppbv 

28 

1.5 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Accutest  LabLink@74842  16:17  10-Jul-2007 


Report  of  Analysis  Page  1  of  1 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  142A 

Lab  Sample  ID:  M62580-2  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M012.M024  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

Q2663.D 

1 

02/05/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Run  #2 

Q2664.D 

20 

02/05/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Run  #3 

Q2676.D 

100 

02/06/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 

Run  #3  400  ml 


01/31/07 

02/01/07 

n/a 


w 

ro 


04 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

9.6 

• 

0.50 

ppbv 

23 

1.2 

ug/m3 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

0.11 

0.20 

ppbv 

J 

0.69 

1.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

6.7 

0.20 

ppbv 

27 

0.81 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

0.29 

0.20 

ppbv 

1.1 

0.79 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

0.31 

0.20 

ppbv 

1.2 

0.79 

ug/m3 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

68.5  a 

10 

ppbv 

202  a 

29 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1,1,1  -Trichloroethane 

2.8 

0.20 

ppbv 

15 

1.1 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2  -T  richloroethane 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

56.5  a 

4.0 

ppbv 

383  a 

27 

ug/m3 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

1530  b 

50 

ppbv 

4510  b 

150 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

T  richloroethylene 

5.4 

0.20 

ppbv 

29 

1.1 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

CAS  No.  Surrogate  Recoveries  Run#  1  Run#  2  Rim#  3  Limits 


460-00-4  4-Bromofluorobenzene  77%  79%  78%  57-139% 

(a)  Result  is  from  Run#  2 

(b)  Result  is  from  Run#  3 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Accutest  LabLink@74842  16:23  10-Jul-2007 


Report  of  Analysis  Page  1  of  1 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 

045162-150  GLEN-142A 

M62755-2 

AIR  -  Air  Summa  ID:  D017.M048 

TO- 15 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St., 

Date  Sampled: 
Date  Received: 
Percent  Solids: 
Somerville  MA 

02/08/07 

02/09/07 

n/a 

File  ID 

DF  Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

J9445.E 

5  02/20/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ487 

Run  #2 

J9442.E 

100  02/19/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ487 

Initial  Volume 

Run  #1 

400  ml 

Run  #2 

400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units  Q  Result 

RL 

Units 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

7.1 

2.5 

ppbv 

17 

5.9 

ug/m3 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

2.6 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

6.3 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

0.62 

1.0 

ppbv  J 

2.5 

4.0 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

4.0 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

4.0 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-l,2-Dichloroethylene 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

4.0 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-l,2-Dichloroethylene 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

4.0 

ug/m3 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

8.1 

2.5 

ppbv 

24 

7.4 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

5.5 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

6.9 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

5.5 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

25.0 

1.0 

ppbv 

170 

6.8 

ug/m3 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

61.9 

2.5 

ppbv 

182 

7.4 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

3.7 

1.0 

ppbv 

20 

5.4 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

1.0 

ppbv 

ND 

2.6 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  90% 

90% 

57-139% 

ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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w 


Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-ROOM  146A 

Lab  Sample  ID:  M62580-3  Date  Sampled:  01/31/07 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  M051,M101  Date  Received:  02/01/07 

Method:  TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

Q2665.D 

1 

02/05/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Run  #2 

Q2677.D 

500 

02/06/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSQ138 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


CAS  No. 

MW 

Compound 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 ,  1-Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2, 2  -Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

84% 

Result 

RL 

Units 

Q  Result 

RL 

Units 

1300  a 

• 

250 

ppbv 

3090  a 

590 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.53 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.3 

ug/m3 

2.0 

0.20 

ppbv 

8.1 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.81 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.79 

ug/m3 

14100 a 

250 

ppbv 

41600  a 

740 

ug/m3 

0.62 

0.20 

ppbv 

3.4 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.4 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

1.1 

ug/m3 

20.3 

0.20 

ppbv 

138 

1.4 

ug/m3 

9040  a 

250 

ppbv 

26600  a 

740 

ug/m3 

1.4 

0.20 

ppbv 

7.5 

1.1 

ug/m3 

ND 

0.20 

ppbv 

ND 

0.51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

76%  57-139% 


(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis  Page  1  of  1 


Client  Sample  ID:  045162-150  GLEN-146A 

Lab  Sample  ID:  M62755-3  Date  Sampled: 

Matrix:  AIR  -  Air  Summa  ID:  D001.M157  Date  Received: 

Method:  TO- 15  Percent  Solids: 

Project:  Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

J9446.D 

5 

02/20/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ487 

Run  #2 

J9453.D 

50 

02/20/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ488 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


02/08/07 

02/09/07 

n/a 


CAS  No. 

MW 

Compound 

Result 

RL 

Units 

Q 

Result 

RL 

Units 

67-64-1 

58.08 

Acetone 

yl&ZSs-  &SXSEF? 

62.0 

2.5 

ppbv 

147 

5.9 

ug/m3 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

6.6 

ug/m3 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

16 

ug/m3 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

10 

ug/m3 

75-35-4 

96.94 

1 , 1-Dichloroethylene 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

9.9 

ug/m3 

107-06-2 

98.96 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

10 

ug/m3 

156-60-5 

96.94 

trans-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

9.9 

ug/m3 

156-59-2 

96.94 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

9.9 

ug/m3 

78-93-3 

72.11 

Methyl  ethyl  ketone 

504  a 

25 

ppbv 

1490  a 

74 

ug/m3 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

14 

ug/m3 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

17 

ug/m3 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

14 

ug/m3 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

0.61 

2.5 

ppbv 

J 

4.1 

17 

ug/m3 

109-99-9 

72 

Tetrahydrofuran 

254  a 

25 

ppbv 

748  a 

74 

ug/m3 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

13 

ug/m3 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

ND 

2.5 

ppbv 

ND 

6.4 

ug/m3 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries  Run#  1 

Run#  2 

Limits 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene  91% 

83% 

57-139% 

(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Page  1  of  1 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-MW116 

M63501-3  Date  Sampled:  03/20/07 

AIR  -  Air  Summa  ID:  D031.M042  Date  Received:  03/21/07 
TO- 15  Percent  Solids:  n/a 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St.,  Somerville  MA 


Run  #1 
Run  #2 

File  ID 

J9841.D 

DF 

50 

Analyzed 

03/29/07 

By 

PB 

Prep  Date 
n/a 

Prep  Batch 
n/a 

Analytical  Batch 
MSJ509 

Run  #1 
Run  #2 

Initial  Volume 
400  ml 

CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans  - 1 , 2  -Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis- 1 , 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1 , 1 , 1  -T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 , 2-T  richloroethane 

127-18-4 

165.8 

T  etrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

75% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

10 

ppbv 

ND 

26 

ug/m3 

ND 

10 

ppbv 

ND 

63 

ug/m3 

93.5 

10 

ppbv 

378 

40 

ug/m3 

221 

10 

ppbv 

876 

40 

ug/m3 

ND 

10 

ppbv 

ND 

40 

ug/m3 

ND 

10 

ppbv 

ND 

40 

ug/m3 

64.0 

10 

ppbv 

254 

40 

ug/m3 

35.2 

10 

ppbv 

192 

55 

ug/m3 

ND 

10 

ppbv 

ND 

69 

ug/m3 

ND 

10 

ppbv 

ND 

55 

ug/m3 

1630 

10 

ppbv 

11100 

68 

ug/m3 

398 

10 

ppbv 

2140 

54 

ug/m3 

34.8 

10 

ppbv 

89.0 

26 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

57-139% 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 
Matrix: 

Method: 

Project: 


045162-MW116 

M64021-3 

AIR  -  Air  Summa  ID:  D020.M090 
TO- 15 

Indoor  &  Outdoor  Air  Samples  Tufts  St. 


Date  Sampled:  04/11/07 
Date  Received:  04/12/07 
Percent  Solids:  n/a 
Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

J10028.D 

100 

04/13/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ518 

Run  #2 

J10029.D 

500 

04/13/07 

PB 

n/a 

n/a 

MSJ518 

Initial  Volume 
Run  #1  400  ml 

Run  #2  400  ml 


CAS  No. 

MW 

Compound 

75-00-3 

64.52 

Chloroethane 

56-23-5 

153.8 

Carbon  tetrachloride 

75-34-3 

98.96 

1,1-Dichloroethane 

75-35-4 

96.94 

1 , 1  -Dichloroethylene 

107-06-2 

98.96 

1,2-Dichloroethane 

156-60-5 

96.94 

trans- 1 ,  2-Dichloroethylene 

156-59-2 

96.94 

cis-1, 2-Dichloroethylene 

71-55-6 

133.4 

1,1, 1-T  richloroethane 

79-34-5 

167.9 

1,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

79-00-5 

133.4 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

127-18-4 

165.8 

Tetrachloroethylene 

79-01-6 

131.4 

Trichloroethylene 

75-01-4 

62.5 

Vinyl  chloride 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

74% 

Result 

RL 

Units  Q 

Result 

RL 

Units 

ND 

20 

ppbv 

ND 

53 

ug/m3 

ND 

20 

ppbv 

ND 

130 

ug/m3 

228 

20 

ppbv 

923 

81 

ug/m3 

395 

20 

ppbv 

1570 

79 

ug/m3 

ND 

20 

ppbv 

ND 

81 

ug/m3 

ND 

20 

ppbv 

ND 

79 

ug/m3 

661 

20 

ppbv 

2620 

79 

ug/m3 

90.2 

20 

ppbv 

492 

110 

ug/m3 

ND 

20 

ppbv 

ND 

140 

ug/m3 

ND 

20 

ppbv 

ND 

110 

ug/m3 

3170  a 

100 

ppbv 

21500  a 

680 

ug/m3 

1190 

20 

ppbv 

6400 

110 

ug/m3 

201 

20 

ppbv 

514 

51 

ug/m3 

Run#  2  Limits 

70%  57-139% 


(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID:  045162-MW116 

Lab  Sample  ID:  M63582-3  Date  Sampled:  03/23/07 

Matrix:  AQ  -  Ground  Water  Date  Received:  03/23/07 

Method:  SW846  8260B  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 

P16306.D 

1 

03/30/07 

AMY 

n/a 

n/a 

MSP555 

Run  #2 

P16317.D 

10 

03/30/07 

AMY 

n/a 

n/a 

MSP556 

Purge  Volume 
Run  #1  5.0  ml 

Run  #2  5.0  ml 


VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Compound 

Result 

RL 

MDL 

Units 

67-64-1 

Acetone 

ND 

5.0 

2.8 

ug/1 

71-43-2 

Benzene 

0.24 

0.50 

0.23 

ug/1 

108-86-1 

Bromobenzene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

74-97-5 

Bromochloromethane 

ND 

5.0 

0.44 

ug/1 

75-27-4 

Bromodichloromethane 

ND 

1.0 

0.26 

ug/1 

75-25-2 

Bromoform 

ND 

1.0 

0.47 

ug/1 

74-83-9 

Bromomethane 

ND 

2.0 

0.61 

ug/1 

78-93-3 

2-Butanone  (MEK) 

ND 

5.0 

1.8 

ug/1 

104-51-8 

n-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.32 

ug/1 

135-98-8 

sec-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.50 

ug/1 

98-06-6 

tert-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

75-15-0 

Carbon  disulfide 

ND 

5.0 

0.41 

ug/1 

56-23-5 

Carbon  tetrachloride 

ND 

1.0 

0.21 

ug/1 

108-90-7 

Chlorobenzene 

ND 

1.0 

0.32 

ug/1 

75-00-3 

Chloroethane 

ND 

2.0 

0.65 

ug/1 

67-66-3 

Chloroform 

ND 

1.0 

0.18 

ug/1 

74-87-3 

Chloromethane 

ND 

2.0 

0.20 

ug/1 

95-49-8 

o-Chlorotoluene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

106-43-4 

p-Chlorotoluene 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

108-20-3 

Di-Isopropyl  ether 

ND 

2.0 

0.13 

ug/1 

96-12-8 

1 ,2-Dibromo-3-chloropropane 

ND 

5.0 

0.85 

ug/1 

124-48-1 

Dibromochloromethane 

ND 

1.0 

0.34 

ug/1 

106-93-4 

1,2-Dibromoethane 

ND 

2.0 

0.40 

ug/1 

95-50-1 

1 ,2-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.29 

ug/1 

541-73-1 

1 ,3-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.18 

ug/1 

106-46-7 

1 ,4-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.20 

ug/1 

75-71-8 

Dichlorodifluoromethane 

ND 

2.0 

0.74 

ug/1 

75-34-3 

1,1-Dichloroethane 

135 

1.0 

0.18 

ug/1 

107-06-2 

1,2-Dichloroethane 

ND 

1.0 

0.20 

ug/1 

75-35-4 

1,1-Dichloroethene 

107 

1.0 

0.35 

ug/1 

156-59-2 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

103 

1.0 

0.36 

ug/1 

156-60-5 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

1.8 

1.0 

0.40 

ug/1 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 


HQ  12  of  16 

Q  ACCUTEST 


M63582  Laboritor.es 


. 

Accutest  LabLink@73892  14:58  01-Jun-2007 


Report  of  Analysis  Page  2  of  3 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 

045162-MW116 

M63582-3 

Date  Sampled: 

03/23/07 

Matrix: 

AQ  -  Ground  Water 

Date  Received: 

03/23/07 

Method: 

SW846  8260B 

Percent  Solids: 

n/a 

Project: 

Tufts  Street  Somerville  MA 

VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Compound 

Result 

RL 

MDL 

Units 

78-87-5 

1 ,2-Dichloropropane 

ND 

2.0 

0.28 

ug/1 

142-28-9 

1 ,3-Dichloropropane 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

594-20-7 

2 ,  2-Dichloropropane 

ND 

5.0 

0.28 

ug/1 

563-58-6 

1 ,  1-Dichloropropene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

10061  01-5 

cis-l,3-Dichloropropene 

ND 

0.50 

0.30 

ug/1 

10061-02-6 

trans-1 ,3-Dichloropropene 

ND 

0.50 

0.31 

ug/1 

123-91-1 

1,4-Dioxane 

ND 

25 

13 

ug/1 

60-29-7 

Ethyl  Ether 

ND 

5.0 

1.9 

ug/1 

100-41-4 

Ethylbenzene 

ND 

1.0 

0.21 

ug/1 

87-68-3 

Hexachlorobutadiene 

ND 

5.0 

0.42 

ug/1 

591-78-6 

2-Hexanone 

ND 

5.0 

0.76 

ug/1 

98-82-8 

Isopropylbenzene 

ND 

5.0 

0.17 

ug/1 

99-87-6 

p-Isopropyltoluene 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

1634-04  4 

Methyl  Tert  Butyl  Ether 

12.3 

1.0 

0.14 

ug/1 

108-10-1 

4-Methyl-2-pentanone  (MIBK)  ND 

5.0 

0.50 

ug/1 

74-95-3 

Methylene  bromide 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

75-09-2 

Methylene  chloride 

ND 

2.0 

0.27 

ug/1 

91-20-3 

Naphthalene 

ND 

5.0 

0.68 

ug/1 

103-65-1 

n-Propylbenzene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

100-42-5 

Styrene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

994-05-8 

tert- Amyl  Methyl  Ether 

ND 

2.0 

0.12 

ug/1 

637-92-3 

tert-Butyl  Ethyl  Ether 

ND 

2.0 

0.22 

ug/1 

630-20-6 

1,1, 1 ,2-Tetrachloroethane 

ND 

5.0 

0.31 

ug/1 

79-34-5 

1 , 1 , 2 , 2  -T  etrachloroethane 

ND 

1.0 

0.22 

ug/1 

127-18-4 

Tetrachloroethene 

1180  a 

10 

3.4 

ug/1 

109-99-9 

Tetrahydrofuran 

30.6 

10 

1.2 

ug/1 

108-88-3 

Toluene 

ND 

1.0 

0.24 

ug/1 

87-61-6 

1 ,2,3-Trichlorobenzene 

ND 

5.0 

0.43 

ug/1 

120-82-1 

1,2, 4-Trichlorobenzene 

ND 

5.0 

0.49 

ug/1 

71-55-6 

1 , 1 ,  1-Trichloroethane 

21.6 

1.0 

0.21 

ug/1 

79-00-5 

1,1, 2-Trichloroethane 

ND 

1.0 

0.32 

ug/1 

79-01-6 

Trichloroethene 

358 

1.0 

0.30 

ug/1 

75-69-4 

T  richlorofluoromethane 

ND 

1.0 

0.31 

ug/1 

96-18-4 

1 ,2,3-Trichloropropane 

ND 

5.0 

0.25 

ug/1 

95-63-6 

1 ,2,4-Trimethylbenzene 

ND 

5.0 

0.18 

ug/1 

108-67-8 

1 , 3 , 5  -T  rimethy  lbenzene 

ND 

5.0 

0.15 

ug/1 

75-01-4 

Vinyl  chloride 

14.1 

1.0 

0.24 

ug/1 

m.p-Xylene 

ND 

1.0 

0.54 

ug/1 

95-47-6 

0 -Xylene 

ND 

1.0 

0.37 

ug/1 

1330-20-7 

Xylene  (total) 

ND 

1.0 

0.37 

ug/1 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 

045162-MW116 

M63582-3 

Date  Sampled: 

03/23/07 

Matrix: 

AQ  -  Ground  Water 

Date  Received: 

03/23/07 

Method: 

SW846  8260B 

Percent  Solids: 

n/a 

Project: 

Tufts  Street  Somerville  MA 

VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

1868-53-7 

Dibromofluoromethane 

123% 

123% 

84-129% 

2037-26-5 

Toluene-D8 

104% 

102% 

80-120% 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

100% 

101% 

82-118% 

(a)  Result  is  from  Run#  2 


ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-MW116 

Lab  Sample  ID:  M64162-16  Date  Sampled:  04/16/07 

Matrix:  AQ  -  Ground  Water  Date  Received:  04/18/07 

Method:  SW846  8260B  Percent  Solids:  n/a 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


File  ID 

DF 

Analyzed 

By 

Prep  Date 

Prep  Batch 

Analytical  Batch 

Run  #1 
Run  #2 

G69230.D 

1 

04/27/07 

KT 

n/a 

n/a 

MSG2784 

Run  #1 

Run  #2 

Purge  Volume 

5.0  ml 

VOA  MCP  List 

CAS  No. 

Compound 

Result 

RL 

MDL 

Units  Q 

67-64-1 

Acetone 

ND 

5.0 

2.8 

ug/1 

71-43-2 

Benzene 

ND 

0.50 

0.23 

ug/1 

108-86-1 

Bromobenzene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

74-97-5 

Bromochloromethane 

ND 

5.0 

0.44 

ug/1 

75-27-4 

Bromodichloromethane 

ND 

1.0 

0.26 

ug/1 

75-25-2 

Bromoform 

ND 

1.0 

0.47 

ug/1 

74-83-9 

Bromomethane 

ND 

2.0 

0.61 

ug/1 

78-93-3 

2-Butanone  (MEK) 

ND 

5.0 

1.8 

ug/1 

104-51-8 

n-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.32 

ug/1 

135-98-8 

sec-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.50 

ug/1 

98-06-6 

tert-Butylbenzene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

75-15-0 

Carbon  disulfide 

ND 

5.0 

0.41 

ug/1 

56-23-5 

Carbon  tetrachloride 

ND 

1.0 

0.21 

ug/1 

108-90-7 

Chlorobenzene 

ND 

1.0 

0.32 

ug/1 

75-00-3 

Chloroethane 

ND 

2.0 

0.65 

ug/1 

67-66-3 

Chloroform 

ND 

1.0 

0.18 

ug/1 

74-87-3 

Chloromethane 

ND 

2.0 

0.20 

ug/1 

95-49-8 

o-Chlorotoluene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

106-43-4 

p-Chlorotoluene 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

108-20-3 

Di-Isopropyl  ether 

ND 

2.0 

0.13 

ug/1 

96-12-8 

1 ,2-Dibromo-3-chloropropane 

ND 

5.0 

0.85 

ug/1 

124-48-1 

Dibromochloromethane 

ND 

1.0 

0.34 

ug/1 

106-93-4 

1 ,2-Dibromoethane 

ND 

2.0 

0.40 

ug/1 

95-50-1 

1 ,2-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.29 

ug/1 

541-73-1 

1 ,3-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.18 

ug/1 

106-46-7 

1 ,4-Dichlorobenzene 

ND 

1.0 

0.20 

ug/1 

75-71-8 

Dichlorodifluoromethane 

ND 

2.0 

0.74 

ug/1 

75-34-3 

1,1-Dichloroethane 

4.4 

1.0 

0.18 

ug/1 

107-06-2 

1,2-Dichloroethane 

ND 

1.0 

0.20 

ug/1 

75-35-4 

1,1-Dichloroethene 

2.7 

1.0 

0.35 

ug/1 

156-59-2 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

21.7 

1.0 

0.36 

ug/1 

156-60-5 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

1.0 

0.40 

ug/1 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 

045162-MW116 

M64162-16 

Date  Sampled: 

04/16/07 

Matrix: 

AQ  -  Ground  Water 

Date  Received: 

04/18/07 

Method: 

SW846  8260B 

Percent  Solids: 

n/a 

Project: 

Tufts  Street  Somerville  MA 

VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Compound 

Result 

RL 

MDL 

Units 

78-87-5 

1 ,2-Dichloropropane 

ND 

2.0 

0.28 

ug/1 

142-28-9 

1 ,3-Dichloropropane 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

594-20-7 

2 ,  2-Dichloropropane 

ND 

5.0 

0.28 

ug/1 

563-58-6 

1 ,  1-Dichloropropene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

10061-01-5 

cis-1 ,3-Dichloropropene 

ND 

0.50 

0.30 

ug/1 

10061-02  6 

trans-1 ,3-Dichloropropene 

ND 

0.50 

0.31 

ug/1 

123-91-1 

1,4-Dioxane 

ND 

25 

13 

ug/1 

60-29-7 

Ethyl  Ether 

ND 

5.0 

1.9 

ug/1 

100-41-4 

Ethylbenzene 

ND 

1.0 

0.21 

ug/1 

87-68-3 

Hexachlorobutadiene 

ND 

5.0 

0.42 

ug/1 

591-78-6 

2-Hexanone 

ND 

5.0 

0.76 

ug/1 

98-82-8 

Isopropylbenzene 

ND 

5.0 

0.17 

ug/1 

99-87-6 

p-Isopropyltoluene 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

1634-04  4 

Methyl  Tert  Butyl  Ether 

0.40 

1.0 

0.14 

ug/1 

108-10-1 

4-Methyl-2-pentanone  (MIBK)  ND 

5.0 

0.50 

ug/1 

74-95-3 

Methylene  bromide 

ND 

5.0 

0.27 

ug/1 

75-09-2 

Methylene  chloride 

ND 

2.0 

0.27 

ug/1 

91-20-3 

Naphthalene 

ND 

5.0 

0.68 

ug/1 

103-65-1 

n-Propylbenzene 

ND 

5.0 

0.21 

ug/1 

100-42-5 

Styrene 

ND 

5.0 

0.23 

ug/1 

994-05-8 

tert-Amyl  Methyl  Ether 

ND 

2.0 

0.12 

ug/1 

637-92-3 

tert- Butyl  Ethyl  Ether 

ND 

2.0 

0.22 

ug/1 

630-20-6 

1,1,1 ,  2-Tetrachloroethane 

ND 

5.0 

0.31 

ug/1 

79-34-5 

1 , 1 ,2, 2-Tetrachloroethane 

ND 

1.0 

0.22 

ug/1 

127-18-4 

Tetrachloroethene 

32.2 

1.0 

0.34 

ug/1 

109-99-9 

Tetrahydrofuran 

13.8 

10 

1.2 

ug/1 

108-88-3 

Toluene 

ND 

1.0 

0.24 

ug/1 

87-61-6 

1 ,2,3-Trichlorobenzene 

ND 

5.0 

0.43 

ug/1 

120-82-1 

1 ,2,4-Trichlorobenzene 

ND 

5.0 

0.49 

ug/1 

71-55-6 

1,1,1  -Trichloroethane 

0.67 

1.0 

0.21 

ug/1 

79-00-5 

1,1, 2-Trichloroethane 

ND 

1.0 

0.32 

ug/1 

79-01-6 

Trichloroethene 

19.4 

1.0 

0.30 

ug/1 

75-69-4 

T  richlorofluoromethane 

ND 

1.0 

0.31 

ug/1 

96-18-4 

1 , 2 , 3-T  richloropropane 

ND 

5.0 

0.25 

ug/1 

95-63-6 

1 ,2,4-Trimethylbenzene 

ND 

5.0 

0.18 

ug/1 

108-67-8 

1 ,3,5-Trimethylbenzene 

ND 

5.0 

0.15 

ug/1 

75-01-4 

Vinyl  chloride 

3.2 

1.0 

0.24 

ug/1 

m.p-Xylene 

ND 

1.0 

0.54 

ug/1 

95-47-6 

o-Xylene 

ND 

1.0 

0.37 

ug/1 

1330-20-7 

Xylene  (total) 

ND 

1.0 

0.37 

ug/1 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID: 
Lab  Sample  ID: 

045162-MW116 

M64162-16 

Date  Sampled: 

04/16/07 

Matrix: 

AQ  -  Ground  Water 

Date  Received: 

04/18/07 

Method: 

SW846  8260B 

Percent  Solids: 

n/a 

Project: 

Tufts  Street  Somerville  MA 

VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

1868-53-7 

Dibromofluoromethane 

101% 

84-129% 

2037-26-5 

Toluene-D8 

102% 

80-120% 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

101% 

82-118% 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Client  Sample  ID:  045162-GARDEN-l  (2’-2.5*) 

Lab  Sample  ID:  M63774-1 

Matrix:  SO  -  Soil 

Method:  SW846  8260B 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


Date  Sampled:  03/30/07 
Date  Received:  03/30/07 
Percent  Solids:  88.8 


Run  #1 
Run  #2 


File  ID  DF  Analyzed  By 

H39394.D  1  04/05/07  SC 


Prep  Date 
n/a 


Prep  Batch 

n/a 


Analytical  Batch 
MSH1250 


Initial  Weight  Final  Volume  Methanol  Aliquot 


Run  #1 

Run  #2 

13.2  g  10.0  ml 

100  ul 

VOA  MCP  List 

CAS  No. 

Compound 

I 

Result 

RL 

MDL  Units 

56-23-5 

Carbon  tetrachloride 

ND 

98 

7.7 

ug/kg 

75-00-3 

Chloroethane 

ND 

240 

13 

ug/kg 

75-34-3 

1,1-Dichloroethane 

ND 

98 

13 

ug/kg 

107-06-2 

1 ,2-Dichloroethane 

ND 

98 

6.4 

ug/kg 

75-35-4 

1,1-Dichloroethene 

ND 

98 

16 

ug/kg 

156-59-2 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

98 

13 

ug/kg 

156-60-5 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

98 

17 

ug/kg 

79-34-5 

1 ,1,2,2-Tetrachloroethane 

ND 

98 

19 

ug/kg 

127-18-4 

T  etrachloroethene 

ND 

98 

11 

ug/kg 

71-55-6 

1,1,1  -Trichloroethane 

ND 

98 

8.0 

ug/kg 

79-00-5 

1 , 1 ,2-Trichloroethane 

ND 

98 

14 

ug/kg 

79-01-6 

Trichloroethene 

ND 

98 

13 

ug/kg 

75-01-4 

Vinyl  chloride 

ND 

98 

10 

ug/kg 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Run#  1 

Run#  2 

Limits 

1868-53-7 

Dibromofluoromethane 

100% 

60-150% 

2037-26-5 

Toluene-D8 

98% 

73-125% 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

118% 

70-141% 

ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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Report  of  Analysis 


Date  Sampled:  03/30/07 
Date  Received:  03/30/07 
Percent  Solids:  89.3 


File  ID  DF  Analyzed  By  Prep  Date  Prep  Batch  Analytical  Batch 

Run  #1  H39395.D  1  04/05/07  SC  n/a  n/a  MSH1250 

Run  #2 


Initial  Weight 

Final  Volume 

Methanol  Aliquot 

Run  #1 
Run  #2 

12.8  g 

10.0  ml 

100  ul 

VOA  MCP  List 


CAS  No. 

Compound 

Result 

RL 

MDL  Units 

56-23-5 

Carbon  tetrachloride 

ND 

99 

7.8 

ug/kg 

75-00-3 

Chloroethane 

ND 

250 

13 

ug/kg 

75-34-3 

1,1-Dichloroethane 

ND 

99 

13 

ug/kg 

107-06-2 

1,2-Dichloroethane 

ND 

99 

6.6 

ug/kg 

75-35-4 

1,1-Dichloroethene 

ND 

99 

16 

ug/kg 

156-59-2 

cis-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

99 

13 

ug/kg 

156-60-5 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

ND 

99 

17 

ug/kg 

79-34-5 

1,1,2, 2-Tetrachloroethane 

ND 

99 

20 

ug/kg 

127-18-4 

Tetrachloroethene 

ND 

99 

11 

ug/kg 

71-55-6 

1,1, 1-Trichloroethane 

ND 

99 

8.1 

ug/kg 

79-00-5 

1 ,1 ,2-Trichloroethane 

ND 

99 

14 

ug/kg 

79-01-6 

Trichloroethene 

ND 

99 

13 

ug/kg 

75-01-4 

Vinyl  chloride 

ND 

99 

10 

ug/kg 

CAS  No. 

Surrogate  Recoveries 

Rim#  1 

Run#  2 

Limits 

1868-53-7 

Dibromofluoromethane 

94% 

60-150% 

2037-26-5 

Toluene-D8 

87% 

73-125% 

460-00-4 

4-Bromofluorobenzene 

124% 

70-141% 

Client  Sample  ID:  045162-GARDEN-2  (2'-2.5') 

Lab  Sample  ID:  M63774-2 

Matrix:  SO  -  Soil 

Method:  SW846  8260B 

Project:  Tufts  Street  Somerville  MA 


ND  =  Not  detected  MDL  -  Method  Detection  Limit  J  =  Indicates  an  estimated  value 

RL  =  Reporting  Limit  B  =  Indicates  analyte  found  in  associated  method  blank 

E  =  Indicates  value  exceeds  calibration  range  N  =  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound 
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GEI  Consultants,  Inc. 
400  Unicorn  Park 
Woburn,  MA  01801 


Consultants 


PROJECT  NAME:  50  Tufts  Street 

BORING  LOG 

CITY/STATE:  Somerville,  Massachusetts 

PAGE 

1  of  1 

MW116 

GEI  PROJECT  NUMBER:  045162 

DRILLING  METHOD:  Vac  Ex.,  HSA,  Air-rotary 


GROUND  SURFACE  ELEVATION  (FT):  13^ _ 

NORTHING:  2964556.29  EASTING:  767934.7 

DRILLED  BY:  Geosearch  R.  Dean 


LOCATION:  Location 


TOTAL  DEPTH  (FT):  16 _ 

VERT.  DATUM:  NAVD  1988 


HOR.  DATUM:  MA  State  Plane  (NAD  83) 


DATE  START  /  END:  3/10/07 


SAMPLE  INFORMATION 

LITHOLOGY 

SOIL  /  BEDROCK  DESCRIPTION 

DEPTH 

FT. 

TYPE 

and 

NO. 

PEN 

IN. 

REC 

IN. 

Blow 

Count 

PID 

(ppm) 

n 

SI 

42 

NA 

NA 

0.0 

SI  (0-8"):  ASPHALT 

•10 


12 


•14 


— 16 


S2 


12.5 


NA 


NA 


>: 


xC 


NM 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


SI  (8-42"):  SILTY  SAND  WITH  GRAVEL  (SM);  -40%  fine  to  medium  sand,  -30%  fine  to  coarse 
angular  to  sub-angular  gravel  (up  to  3"-diameter),  -20%  silt,  -10%  coarse  sand,  boulders  and  cobbles 
throughout,  dry,  dense,  olive  to  brown,  TILL. 


S2:  BEDROCK;  Gray,  slaty  cleavage,  wet,  dense,  CAMBRIDGE  ARGILLITE. 


Bottom  of  borehole  at  16  feet,  no  refusal. 


ABBREVIATIONS: 

PEN  =  PENETRATION  LENGTH  OF  SAMPLER  OR  CORE  BARREL 
REC  =  RECOVERY  LENGTH  OF  SAMPLE 

PID  =  PHOTOIONIZATION  DETECTOR  READING  (JAR  HEADSPACE) 

NM  =  NOT  MEASURED 

(ppm)  =  PARTS  PER  MILLION 

IN.  =  INCHES 

FT.  =  FEET 

Vac.  Ex.  =  VACUUM  EXCAVATION 
HSA  =  HOLLOW  STEM  AUGER 


NOTES: 


The  boring  location  was  vacuum  excavated  to  3.5  feet  prior  to  drilling.  After  encountering  a  rock  at  3.5’,  Geosearch 
attempted  to  auger  through  the  obstruction.  When  they  were  not  able  to  auger  through  the  rock,  they  switched  to  air¬ 
rotary  when  it  became  apparent  they  were  in  bedrock. 


LITHOLOGY: 


ASPHALT/ 

CONCRETE 


ORGANIC 

SOIL 


vvv 

vvv 


FILL 


SILT 


TILL 


SAND  AND 
GRAVEL 


i.  ... 

—  .  i  .  —j—  .  i 


*  A 

/ 

A 

A 

A  A 

/ 

A 

A 

SILTY 

SAND 


BEDROCK 


■ 


GROUNDWATER  OBSERVATION  WELL  REPORT 

MW116 

Project  50  Tufts  Street 

Location  Somerville,  MA 

PG.  1 

OF  1 

Client  UniFirst  Corporation 

Boring  No. 

B116 

Contractor  Geosearch 

Driller  Rodney  Dean 

Location 

South  side  of 

Inspected  by  Heather  Ballantyne 

Date  Started  3/10/07 

Capuano  School 

Checked  by 

Date  Completed  3/10/07 

Project  No. 

045162 

SURVEY 

DATUM 


NAVD  1988 


GROUND 

ELEVATION 


13.6' 


o 

CO 
o 
C f. ) 
o 

o 

z 

C/) 

z 

o 

Q 

Z 

o 

o 

_J 

o 

co 

_i 

§ 

LU 

Z 

LU 

o 


TILL 


BEDROCK 

(ARGILLITE) 


10.1 


-2.4 


LENGTH  OF  SURFACE  CASING  ABOVE  GROUND 
SURFACE  (FT) 

LENGTH  OF  RISER  PIPE  ABOVE  GROUND 
SURFACE  (FT) 

THICKNESS  OF  SURFACE  SEAL  BELOW 
GROUND  SURFACE,  IF  ANY  (IN) 

TYPE  OF  SURFACE  SEAL  (indicate  any 
additional  seals) 


ID  OF  SURFACE  CASING  (IN) 
TYPE  OF  SURFACE  CASING 


DEPTH  BOTTOM  OF  CASING  (IN) 

ID  and  OD  OF  RISER  PIPE  (IN) 
TYPE  OF  RISER  PIPE 


< -  DIAMETER  OF  BOREHOLE  (IN) 

TYPE  OF  BACKFILL  AROUND  RISER  PIPE 

DEPTH  TOP  OF  SEAL,  IF  ANY  (FT) 

TYPE  OF  SEAL 

DEPTH  BOTTOM  OF  SEAL  (FT) 

DEPTH  TOP  OF  PERVIOUS  SECTION 

TYPE  OF  PERVIOUS  SECTION 
DESCRIBE  OPENINGS 
ID  and  OD  OF  PERVIOUS  SECTION  (IN) 

TYPE  OF  BACKFILL  AROUND  PERVIOUS  SECTION 

DEPTH  BOTTOM  OF  PERVIOUS  SECTION  (FT) 

DEPTH  BOTTOM  OF  SAND  COLUMN  (FT) 

ELEV./DEPTH  TOP  OF  SEAL,  IF  ANY  (FT) 

TYPE  OF  SEAL 

ELEV./DEPTH  BOTTOM  OF  SEAL  (FT) 

TYPE  OF  BACKFILL  BELOW  PERVIOUS  SECTION, 


Flush-Mount 


6.0 

Cement 

8.0 

Steel  Roadbox 

10.0 

2  ID/ 2.25  OD 

Sch.  40  PVC 

4.5 

No.  1  Sand 

0.5 

Bentonite  Chips 

4.5 

5.0 

Sch.  40  PVC 

0.010" 

2  ID/ 2.25  OD 

No.  1  Sand 

15.0 

15.0 

_ 

— 

— 

rock  chips 

NOTES: 


Soil  vapor  sampling  port  installed. 
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Water  Resources 
Engineering 


